Parametre 

Sens  de  deplacement  de  I’equilibre 

Justification 

Temperature 
( a P cte) 

T 71  : sens  endothermique 

T\ 1 : sens  exothermique 

ArH°>0  : K 71  si  T7l  dLnKp/dT  = ArH  /RT2 
ArH°<0  : K Si  si  T7l 

Pression 
totale 
(a  T cte ) 

P 71 : sens  de  diminution  du  nb  de 
moles  de  gaz 

PS> l : sens  d’ augmentation  du 
nb  de  moles  de  gaz 

A,.v(g)+0  : Kp  = Kx(Pr)  Arv(8) 

Arv(g)=0 : pas  d’effet 

Composition 

Ajout  d’un  constituant  actif 

Ajout  d’un  constituant  inerte 

Gazeux 

Solide 

Gaz 

solide 

a T etV  ctes 

Sens  de  sa 
consommation 

Kp  = Kn.(RT/V)AVg 

Pas  d’effet 
a(solide)  =1 

Pas  d’effet : 

Kp  = Kn.(RT/V)AVg 
n(gaz  inerte)  n’intervient pas 
dans  Kn 

Pas  d’effet 

a T et  P ctes 

Pas  de  prevision 
generate 

Kp  = Kn  (PfnT)AVg 

Pas  d’effet 
a(solide)  =1 

Sens  d’ augmentation  du  nb 
de  moles  de  gaz  si  Arv(g)fO 
Kp  = Kn(PfnT)AVg 
nT  change  — Kn  change 

Pas  d’effet 
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Un  assisatant  Scolaire  Polyvalent 


N'hesitez  pas  de  nous  visiter 


